






Rapport du XXII Congrès Français de Chirurgie 1909 
Revue Médicale de l’Est 1909 - 1910 

l'emploi du courant continu d'oxygène en chirurgie aldomltele 


Revue Médicale de l'Est 1908 - 1909 - 1910 - Revue de Chirurgie 
1910 - Congrès Français de Chirurgie 1911.- 

! III.- MEDECIIÎE OREE.1TOIEE & CHIRURGIE EYP VRT TTE T T 'î' /iT.-F. . - 


i la Chirurgie de l'Oesophage thoracique et ahiomlnal - Thèse de 

Jîanoy 1904 ( Couronnée par l'Académie de Médecine ) Revue Médicale 
de l'Est 1902 - 1903 - ib904 - Revue de Gynécologie et de Chirurgie 
Abdominale 1906 : 

Oontrihution à l'étude des voies d'accès du can al cholédoq, ue e t 


le chirurgie biliaire 





